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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Op 18 september 2015 werd bij exploot van ondergetekende (bij wie afschrift van het exploot kan 
worden verkregen) op verzoek van de stichting Woningstichting Eigen Haard, in kort geding gedagvaard: 
Hassan Boukamir, geboren op 4 februari 1988, zonder bekende woonplaats zowel binnen als bulten 
Nederland, om op dinsdag 20 oktober 2015 om 15.30 uur in persoon of bij gemachtigde te verschijnen 
bij de Rechtbank Amsterdam, kamer voor kantonzaken met de kantonrechter als voorzieningenrechter, 
aan de Parnassusweg 220 - 228 te Amsterdam, terzake de eis als in mijn exploot van dagvaarding nader 
omschreven 
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